JULIA MOTYKI 


wdowa po organiscie 


przeżywszy lat 75, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona sw. Sa- 
kramentami, zasnęła w Panu dnia 24. stycznia 1914. roku. 


Wyprowadzenie zwłok z domu przedpogrzebowego na cmentarzu wprost na 

miejsce wiecznego spoczynku nastąpi w poniedziałek dnia 26-go b. m. o godzinie 

wpół do 4-tej po południu — na który-to smutny obrzęd stroskana córka i zięć 
zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych. 


Zakład pogrzebowy „Goncordia” Jana Wolnego w Krakowie, pl. Szczepański 2. Drukarnia Związkowa w Krakowie. 


